Inż. ROMAN 


[TAK 


NAJDROŻSZY MĄŻ, TATUS I DZIADZIUŠ 
były długoletni pracownik WSK w Krakowie 


przeżywszy lat 66, po długiej i ciezkiej chorobie, 


opatrzony św. Sakramentami, zmarł 3 czerwca 1989 r. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione 
zostanie we środę dnia 7 czerwca 1989 r. o godzinie 12.00 
w kaplicy na cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi 
wyprowadzenie zwłok na miejsce wiecznego spoczynku, 
o czym zawiadamiają pograzeni w głębokim smutku 


i żalu: 


ZONA, CORKA, SYN, SYNOWA, ZIEC, WNUKI 
I RODZINA 


